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VERORDENING, 


houdende herziening van de verordening dd. 1G September f 14 
October 1875 P. B. No. 17. 


IN NAAM DES KONINGS! 


DE GOUVERNEUR vnu Cnraijao, 


In overweging genomen hebbende: 
•Jat in verband met de op 1 Mei 1877 in de kolonio Curacao in 
werking getreden wyzo van scheepemeting volgens het stelsel van 
Moorsom, do verordening van den 16 September i 14 October 1875 
vinV\ 
O®6"6 bela8tl"g W01',lt vastgesteld op den uitvoer 
van do op het eiland CuraCao ei. het onderhoori?e Klein-Curaeao ee- 
wonnen metaalertsen en alle soort van phospborzure kalk, eeno her- 
2iening behoort te ondergaan. 


Heeft, na verkregen goedkeuring van den Kolonialen Raad, 


En gelet op de tweede zinsnede van artikel 50 van het rel'orin^s 
reglement dezer kolonie, vastgesteld onderstaande verordening 
° 


. 
Art. 1. 


Art. 3 lid 1 van de genoemde verordening wordt gelezen als volgt: 
' De waarde der ruwe kopeieitsen wordt bepaald op/"27. 10 ner 


ken metcrmeter' 
van I,lK>shorzure kalk op/15. S0 per kubic- 


Ia art. 5. van de genoemde verordening wordt voor de woorden 


melersr 
e° 
' 
,X'SpeCticvd^k Seleen -kubieke 


Art. 2. 


Overgangsbepaling. 


Voor zeeschepen, dio een geldigen kolonialen meetbrief hebben 
dagteekenende van vóór 1 Mei 1877. wordt de inhoud in kubieke 
meters gevonden door het tonnental, in den meetbrief uitgedrukt te 
i:XrId'SenmCt(2'814) 
tWee hondcrd ^erfS'dvl 


Gegevcn te Ouraijao den 21 Augustus 1S7S. 


N. B. KIP. 


De G mvernements Secretaris, 


TT-, 
T 
, c. 
, 
W- B WELLINK, 
ijifgegeven den 1 September 1878. 


.Do Gouvernements Secretaris, 


W. B. MELLINK 


r 27, 
A° 1878 


